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PART III 
Stores Purchase 


Technical Education Department 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ പി1- 8200/ 2014 / സി . 

2014 ഒക്ടോബർ 30. 
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലെ സിവിൽ വകു പ്പിൽ ആവശ്യമായ സാധന 
സാ മ ഗി കൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനത്തിന്റെ പേരും - 34 / 14 / പി1/ സി 
Climate Environmental Chamber for Civil Engineering 
Department. ( കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ www. cet. ac .in 
സന്ദർശിക്കുക.) 

അടങ്കൽ തുക - 3,60,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 840 ( 800 + 5 % വാറ്റ്). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 420 (400 + 5 % വാറ്റ്). 

തപാൽ വഴി - 890. 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 11 - 12 - 2014 , 2 മണി. 

- ദർ ഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 11- 12 -2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12- 12 -2014, 
11 മണി. 


Intending tenderers may on application to 
the undersigned to obtain the requisite tender form on 
which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a remittance of 
above prices fixed for the same and which is non 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable . Cost of tender form is only acceptable 
by Money Order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 100 and Earnest Money Deposit 3 , 600 . 
Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . The tender 
procedure shall strictly be adhered with kerala Store 
Purchase Manual. 


നമ്പർ പി1- 6232 / 2014 / സി. 


- 2014 നവംബർ 1. 


തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ സാധനസാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വില യുടെ 1 % 3,600 - ന്റെ 
നിരതദ്രവ്യവും - 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
( പാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസംവരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേയ് സ് മാന്വലിലെ 
നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും. 


ദർഘാസ്നമ്പരും ഇനത്തിന്റെ പേരും - 35 /14/ പി1/ സി 
IBM SPSS Statistics Base Module [ Authorized user 
License + SW Subscription & Support 12 Months 
(D0 EJ9LL )) ( version 22 ) for Civil Engineering 
Department. ( കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.cet.ac . in - ൽ 
ലഭ്യമാണ്). 

അടങ്കൽ തുക - 1,70,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

ഒറിജിനൽ - 420 ( 400 + 5 % വാറ്റ്). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 2010 ( 200 + 5 % വാറ്റ്). 
തപാൽ വഴി - 470 


No, P1/ 8200 / 2014 / G. 

- 30th October 2014 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for the use of Civil Engineering Department 
of College of Engineering, Thiruvananthapuram . 

- Tender No. and Name of Item - 34 /14 / P1 / C 
Climate Environmental Chamber for Civil Engineering 
Department. (For more details visit www.cet.ac.in). 

Estimated Cost - 3, 60 ,000. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 11 - 12 - 2014, 2 മണി. 


ദർ ഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 11 - 12 -2014, 3 മണി. 


Cost of tender form : 

Original - 840 (800 + 5 % VAT ). 
Duplicate = 420 (400 + 5 % VAT ). 
| By post (Original ) - 890 . 

Last date and time of sale of tender form 
11-12 -2014, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
11 - 12 - 2014, 3 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 12 -12 - 2014 , 
| 11 a . m . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12- 12 - 2014 , 
11 മണി. 

- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ . ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പമാണത്തോടൊപ്പം - 1,700 - ന്റെ നിരതദ വ്യവും - 100 
വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പത്രവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പ ടിക ൾ കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേയ് സ് മാന്വലിലെ 
വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും. 


അടങ്കൽ തുക - 2,00,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

- ഒറിജിനൽ - 420 ( 400 + 5 % വാറ്റ്). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 2010 ( 200 + 5 % വാറ്റ്). 
തപാൽ വഴി - 470. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 12 - 2014, 2 മണി. 


No. Pl/6232/2014/ G . 

1st November 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for the use of Civil Engineering Department 
of College of Engineering , Thiruvananthapuram . 

Tender No. and Name of Item — 35 /14 /P1/C — IBM 
SPSS Statistics Software Module [Authorized user 
License + SW Subscription & Support 12 Months 
(D0EJ9LL ) ) ( version 22 ) ( For more details visit 
www. cet.ac.in ) . 

Estimated Cost - 1, 70,000 . 


ദർ ഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 18 - 12 - 2014, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 19 - 12 - 2014 , 
11 മണി. 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വില യുടെ 1 % ( 2 , 000 ) 
നിരതദവ്യ വും 20 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരി ക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. എല്ലാ ടെണ്ടർ 
നട പടി കളും കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാ ന ലില 
നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും. 


Cost of tender form : 

Original - 420 (400 + 5 % VAT). 
Duplicate - 210 (200 + 5 % VAT ). 

By post (Original) — 470 . 
Last date and time of sale of tender form 
11-12 -2014, 2 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
11 - 12 -2014, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 12- 12 - 2014, 
11 a . m . 

Intending tenderers may on application to 
the undersigned to obtain the requisite tender form on 
which tenders should be submitted . Application for 
the tender form should be accompanied by a remittance of 
above prices fixed for the same and which is non 
refundable under any circumstances . The tender forms are 
not transferable . Cost of tender form is only acceptable 
by Money Order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 100 and Earnest Money Deposit 1,700. 
Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected. All tender procedures 
shall strictly be adhered with kerala Store Purchase 
Manual . 


No. P1/ 8609/ 2014/ TRC. 


| 10th November 2014. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
following Equipments for the use of Civil Engineering 
Department of College of Engineering , Thiruvananthapuram . 

Tender No . and Name of Item - 36/14/P1/ C _ Work 
Station for Civil Engineering Department 
( For more details visit www.cet. ac.in ). 


Estimated Cost - 2 , 00 ,000 . 


Cost of tender form : 


Original _ 


420 ( 400 + 5 % VAT). 


( 3) 


Duplicate - 210 ( 200 + 5 % VAT ). 

By Post ( Original ) - 470 . 
Last date and time of sale of tender form 
18-12 - 2014, 2 p. m . 


നമ്പർ പി1 -8609/ 2014/ റ്റി. ആർ. സി . 

2014 നവംബർ 10 . 
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലെ സിവിൽ വകു പ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ്നമ്പരും ഇനത്തിന്റെ പേരും - 36/ 14 / പി1/ TRC _ 
Work station for Civil Engineering Department 
(കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.cet. ac .in സന്ദർശിക്കുക.) 


Last date and time of receipt of tender form 
18 -12- 2014, 3 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 19 - 12- 2014, 
11 a . m . 


ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വില ഒരിക്കൽ അടച്ചു 
കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . 


- 12 - 12 -2014 പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകളുടെ അവസാന 
ദിവസമായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


Intending tenderers may on application to 
the undersigned to obtain the requisite tender form on 
which tenders should to be submitted . Application for 
the tender form should be accompanied by a remittance of 
above prices fixed for the same and which is non 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable . Cost of tender form is only acceptable 
by Money Order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 20 and Earnest Money Deposit 2 ,000 . Tenders 
without agreement, tender form and Earnest Money 
Deposit will be rejected . All the tender procedure shall 
strictly be adhered with kerala Store 
Purchase Manual. 


[ No. 03/ 2014] 


No . P1/ 536/ 2014/ GPTC. 


6th November 2014 . 


Sealed and superscribed competitive tenders are 
invited on behalf of Governor of Kerala from experience 
manufacturers or their authorized agents for the 
procurement of Equipments for Physical Education 
Departments of Government Polytechnic College , 
Neyyattinkara, Perumpazhuthoor-695 126 


College of Engineering Trivandrum , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


PAC 


4, 61 , 000 . 


EMD1 % . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Cost of tender documents ( Including VAT 5 % ): 

Original _ 1, 000 + 50 = < 1,050 


Duplicate _ 500 + 


25 = 525 


[ ദർഘാസ് നമ്പർ 03 /2014] 
നമ്പർ പി1 / 536/2014/ ജി. പി. റ്റി. സി . 

2014 നവംബർ 6. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി നെയ്യാറ്റിൻകര ഗവൺമെന്റ് 
പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ൾ 
വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടിമുദ്രവച്ചതും മത്സരസ്വഭാവമുള്ളതുമായ 
ദർഘാസുകൾ അംഗീകൃത നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ 12 -12 - 2014 , 
3 മണി വരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽതുക - 4,61,000. 


Date and time of opening of tender — 15 - 12 - 2014 , 
( Monday ) 10 a . m . 


Tender documents can be obtained from the 
Principal, Government Polytechnic College , Neyyattinkara , 
Perumpazhuthoor P. O ., Pin -695 126 on request in writing 
and payment of cost in cash or by money order in 
favour of the Principal, Government Polytechnic College , 
Neyyattinkara , Perumpazhuthoor P. O . from 9 a . m . to 
3 p . m . on all working days. The sale of tender forms 
will be closed at on 11 -12 -2014 ( Thursday) 3 p . m . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 1, 000 + 50 = 1,050. 

പകർപ്പ് - 500 + 25 = 525 . 
ദ ർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 12- 2014, 10 മണി. 

- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ പ്പെ ടേ ണ്ടതും 
അവ തിരികെ അയയ്ക്കേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, നെയ്യാറ്റിൻകര, പെരുമ്പഴുതൂർ പി . ഒ., 
പിൻ - 695 126 എന്ന വിലാസത്തിൽ ആയിരിക്കണം. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങളുടെ വില രൂപയായോ മണിയോർഡർ ആയോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില്പന അവസാനിക്കുന്ന 
ദിവസം 11- 12 -2014 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണി വരെ. 

ദർഘാസുകൾ ലഭി ക്കു ന്ന തിനുള്ള അപേക്ഷ യിൽ 
അപേക്ഷകന്റെ പേര്, മേൽവിലാസം, ദർഘാസ് നമ്പർ എന്നിവ 
വ്യക്ത മായി കാണിച്ചിരിക്ക ണം . ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങൾ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ " 50 കൂടു തൽ 
മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Separate tender documents should be submitted for 
each tender. Name and full address of the remitter and the 
required number should be clearly indicated in the request 
for tender documents. If the tender documents are required 
by post an additional amount of 50 (Rupees Fifty only ) 
should also be paid along with the cost of tender 
documents . Cost of tender documents once paid will 
neither be refunded nor adjusted . Tender documents are 
not adjusted . Tender documents are not transferable . 


In the event of date being declared as a holiday for 
the State Government Officers, the due date for submission 
and opening of tenders will be the next working day. 


Details can be obtained from the office on all working 
days up to 3 p . m . 


Government Polytechnic College, 
Neyyattinkara , 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 
നമ്പർ പി1/ 635/ 2014 / ജി. പി . റ്റി. സി . 2014 നവംബർ 13 . 
-- നെയ്യാറ്റിൻകര ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന ദർഘാസ് നമ്പർ 02/2014 - ന്റെ 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
6- 12 - 2014 രാവിലെ 10 മണി വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു . 
- ദ ർ ഘാ സി ഇ ന്റെ ഉ ദ്ദേ ശ - ഇ ല ക് ( Sാ ണിക് സ് 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് 
സംബന്ധിച്ച്. 

അടങ്കൽ തുക - 6,60,000 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,470 
പകർപ്പ് - 735 
തപാൽ വഴി - 1,520 

മുദ്രപത്രത്തിൽ തപാൽ മുഖേന - 1,620 
ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 12 - 2014 , 10 മണി. 


- ദർ ഘാ സു കൾ സമർപ്പി ക്കു ന്ന തിനു വേണ്ടിയുള്ള 
അവസാന തീയതിയും സമയവും- 6 - 12 - 2014, 3 മണി. 

ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8 - 12 - 2014 , രാവിലെ 10 മണി. 


No , P1/ 635/2014/ GPTC. 

13th November 2014. 
The last date for the sale of the tender forms for 
the following tender invited by the Principal , 
Govt. Polytechnic College , Neyyattinkara has been 
extended up to 10 a .m . on 6 - 12 - 2014 ( Saturday ). 

Tender No . and Brief Description — 02 / 2014 — 
Procurement of Equipments for Electronics Department. 

Approximate Cost - 6,60, 000 
EMD - 1 %. 
Cost of tender form (Excluding VAT for % ): 

Original - 1 ,470 
Duplicate — \ 735 

By Post - 1,520 

Tender and Kerala Government Stamp paper 
by Post - 1, 620 


Last date and time of sale of tender form 
6 -12 - 2014, 10 a. m . 

Last date and time for submission of tender form 
6 -12-2014, 3 p. m . 

Opening date and time of of tender - 8 - 12 - 2014, 
10 a. m . 

Details can be obtained from the office on all working 
days up to 3 p . m . 
Office of the Principal, 
Government Polytechnic College , 
Neyyattinkara , 

( Sd.) 
Perumpazhuthoor. 

Principal . 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ1/ 1490 / 2013 . 

| 2014 ഒക്ടോബർ 30. 
ചേർത്തല ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക്ക് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രോണിക് സ് ആന്റ് ഇൻ സ് ടുമെന്റേഷൻ 
വിഭാഗത്തിലെ വിവിധ ലാബുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ എ1/ 1/ 2013 . 


അടങ്കൽ തുക - 7,66,750 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ- 1, 500 + 14.5 % വാറ്റ്. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 750 + 14 .5 % വാറ്റ്. 
ദർഘാസുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 10- 12 -2014, 11 മണി. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും- 10 - 12 -2014, 2 മണി. 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 12 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ അവയുടെ വിലയോടൊപ്പം 100 അധികം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
സമക്ഷം 4 - 12 - 2014 വൈകിട്ട് 2 മണിക്ക് മുമ്പായി മണിയോർഡർ ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ദർഘാസുകൾ, 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, ചേർത്തല , ആലപ്പുഴ ജില്ല -688 539, കേരളയുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും നേരിട്ട് 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിന്റെ പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പരും സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകൾ, ഡാഫ്റ്റുകൾ മുതലായവ ദർഘാസുകളുടെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നവർ 100 വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ടുനൽകേണ്ടതും ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന മൊത്തം വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

എഗ്രിമെന്റും നിരതദ്രവ്യവുമില്ലാത്ത എല്ലാ ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നൽകേണ്ട 
സാധനങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. A1/1490/2013. 

| 30th October 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of the following Equipments as detailed below to Electronics and 
Instrumentation Department of Government Polytechnic College , Cherthala . 

Tender No . — A1/ 1/2013- 14 (T ). 
Estimated Amount - 7,66, 750 . 
Cost of tender form : 

Original 1 ,500 + 14, 5 % VAT. 

Duplicate - 750 + 14. 5 % VAT. 
Last date and time of sale of tender form — 10- 12 -2014 , 11 a. m . 
Last date and time for receipt of tender form - -10 -12- 2014, 2 p . m . 
Date and time of opening of tender — 10 - 12 -2014 , 3 p . m . 

Those who required tender form by Registered Post should send 100 extra for each tender besides , the cost of 
the tender forms by money order to the undersigned which should be received on or before 4 - 12 - 2014 at 2 p . m . 

The tender form can be had from the Office of the Principal, Government Polytechnic College , Cherthala , 
Alappuzha -688 539 , Kerala on cash remittance as above or by money order on all working days between 10 a . m . to 
3 p . m . Money Order are accepted upto 4 - 12 - 2014 at 2 p . m . The tenders should be superscribed as Tender Number and 
date . Cheques , Postage Stamps, Drafts etc. will not be accepted towards the cost of tender forms. The tender forms are 
not transferable . 

As per the tender conditions, the tenderer should send along with this tender an agreement executed and signed 
in Kerala Stamp Paper of value of ` 100 and EMD 1 % of the total cost of articles tendered . Tenders without agreement/ 
EMD will be rejected . Detailed specifications will be issued along with the tender forms. Principal will have the right to 
cancel the tender without showing any reason . 


Details of Items 
Specification 


Name of Items 


Name of Lab. 


No. 


Quantity 
(Nos. ) 


( 2 ) 


(4 ) 


(5 ) 


1 


1 


Industrial Instruments Lab 


Air Compressor with 
Storage Tank 


( 3) 
Maximum working pressure : 10Kg/cm2 Tank 
Capacity : 100 liters 
Motor 1.5 hp single phase 
Range 0°C to 200°C ; Resolution 1°C 
Sphygmomanometer -Hg reading std . design 


Bimetallic Thermometer 
BP Apparatus 


20 
5 


3 


Fully automatic -wrist type 


BP Apparatus 
wrist type 
Bulb Hygrometer 
Defibrillator 


Industrial Instruments Lab 
Analytical and Biomedical 
Instruments Lab 
Analytical and Biomedical 
Instruments Lab 
Industrial Instruments Lab 
Analytical and Biomedical 
Instruments Lab 
Basic Instrumentation Lab 


6 


1 


7 


Digital multi meter 


20 


(Humidity) ranges from 0 % - 100 % 
Defibrillator with ECG monitor , LCD display, 
charger, accessories 
3.5 digit, auto range, with LCD display, single 
rotary switch , DC Volt : 0 - 1000V, sensitivity + / 
1.2 % , AC Volt : 0 -750V , 10A , +/- 1. 2 % accuracy , 
Frequency - 50 Hz to 400 Hz with over load 
protection upto 1000 VDc and 750V AC , 
Resistance measurement from 320 ohms to 
32 M ohms, capacitor tester from 320 nano 
farad to 32 micro farad , continuity tester and 
diode tester. 
5A , 300V, UPF 


8 


Dynamo meter type 
Watt Meter : 
Flaring tool and Yoke 


Standard type 


Measurement System 
Lab 
Electronic and 
Instrument Workshop 
Analytical and Biomedical 
Instruments Lab 


10 


Gas Analyser 


CH , (Acetylene ); (carbon monoxide ); 
H , (Hydrogen ); CH , (Methane ); Objective 
gas and C , H , (Ethylene) Measurement range 
(ppm )- 30 - 2000 ; C ,H , (Ethane); Measurement 
accuracy ( % ) - + /- 30 ; measurement 
time (min )- 10 ; Power supply -single phase, 
AC 230 V , 50 Hz: 200 VA Communication 
I/F (RS 232C ) 
(Digital trainer ) 


11 


Glucometer (Digital trainer ) 


12 


Hand drilling machine 


Manual Standard type 


Analytical and Biomedical 
Instruments Lab 
Electronic and 
Instrument Workshop 
Industrial Instruments Lab 
Measurement System 


13 
14 


Hg in steel Thermometer 
Induction heater 


10 


Range 0°C to 200°C ; Resolution 1°C 
2000W , 230V ac, Provision to vary the 
power and temperature with compatable 
vessels 
Volumemetric /Drop , Built in Battery 


Lab 


15 


Infusion pump 


1 


Mercury in Glass 
Thermometer 
Needle Electrode 


Analytical and Biomedical 
Instruments Lab 
Measurement system 
Lab 
Analytical and Biomedical 
Instruments Lab 
Electronic and 
Instrument Workshop 


17 


Range 0°C to 200°C ; Resolution 10 C , 
Min . 30 cm length 
Length 25mm ., dia -0 .45mm SS, cable 
length 100 cm 
Board width 300 mm , Dril size 
0 .5 -4 .0 mm , standard accessories, 1/2 HP 
motor capacity Single phase 


5 


18 


PCB Drilling Machine 


19 


Pressure Gauge- Bourdon 
Tube (Helical Type ) 


Measurement System 
Lab 


20 


10 


Pressure Gauge - Bourdon 
Tube (Spiral Type) 


Measurement System 
Lab 


21 


Pressure Gauge - Bellows 

type 
Pressure Switch 


Measurement System 
Lab 


Pressure Gauge -Range: 0- 10kg/ cm², 
minimum dial diameter : 10cm , 
Bourdon tube - Helical type 
Pressure Gauge -Range: 0 - 10kg /cm², 
minimum dial diameter : 10cm , Bourdon tube 
Spiral type 
Range: 0 -10kg/ cm², minimum dial 
diameter: 10cm , Bellows type 

0 -5kg/ cm², with provision to vary 
the supply pressure 
1092, 8.5 Amps, Eureka wire wound over 
cylindrical asbetos with two fixed and one 
variable terminals 
2012 , 5 Amps, Eureka wire wound over 
cylindrical asbetos with two fixed and one 
variable terminals 


22 


Measurement System 
Lab 


23 


Rheostat 1022 


10 


Measurement System 
Lab 


24 


Rheostat 2012 


Measurement System 
Lab 


25 


Screw driver Set 


Stain less Steel, TAPARIA 


Electronic and 
Instrument Workshop 


26 


Soldering Iron 


25 W , 230 V SOLDRON 


Electronic and 
Instrument Workshop 


27 


Stethoscope 


10 


Double sided chest piece with diaphragm 
on both sides shaped tubing with concealed 
spring 
accuracy 1/5 Second - Analog type 


Analytical and 
Biomedical 
Instruments Lab 


28 


Stop watch 


Basic Instrumentation 
Lab 


29 


Suction apparatus 


1/2 HP motor 


Analytical and 
Biomedical 
Instruments Lab 


30 


Industrial type Iron - Constantan J type 


10 


Thermocouple 
type J 


Measurment 
System Lab 


31 


Industrial type — Chromel - Alumel K type 


Thermocouple 
type K 


Measurement 
System Lab 


32 


Thermocouple 


Industrial type Copper - Constantan 


20 


Measurement 
System Lab 


type T 


Transformer 
Winding machine 
with counter 


Table top type for small transformer 
and relay coil, speed -3500 rpm , fkw 


Electronic and 
Instrument Workshop 


34 


Range 0°C to 200°C ; Resolution 1° C 


Vapour Pressure 
Thermometer 


Industrial Instruments 
Lab 


( Sd .) 


Government Polytechnic College , 
Cherthala . 


Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


ലഘു ദർഘാസ ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി1/ 6262 /2014. 

2014 നവംബർ 5. 
| ശീക ഷ് ണ പ രം സർക്കാർ എ ബി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലെ മെക്കാ നി ക്ക ൽ എ ബി നീ യ റിംഗ് കാഡ് 
ലാബി ലേക്കുള്ള 3 D പ്രിന്റർ വിതരണം ചെയ്യു ന്നതിന് 
ക്ഷണിച്ചിരുന്ന മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
സമയക്രമം താഴെ പറയും പ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 05/2014- 15. 

നിര ത ദ വ്യം - ഉദ്ദേ ശിച്ച നിരക്കിന്റെ ഒരു ശതമാനം 
( ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ മാറാവുന്ന ഡാഫ്റ്റായി മാത്രം). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,688. 

പകർപ്പ് - 844. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും- 3- 12-2014 , 12.30 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവ സാ ന തീ യ തിയും 
സമയവും- 3 - 12 - 2014, 2 .30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 3- 12 - 2014 , 
3 മണി. 

- 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക 
സമ്മതപത്രം ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾക്ക് www. gecskp . ac . in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. 


നമ്പർ- ഡി1 /6241/2014 . 

2014 നവംബർ 7. 
കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

- മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ പിൻ സി പ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ 15 - 12 - 2014 ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
മുൻപായി ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. നിശ്ചിത സമ യ ത്തിനും 
തീയതിക്കുമകം ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 
16-12-2014ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ 1,575 
( നികുതിയടക്കം) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭി ക്കു ന്നതാ ണ്. തനി പ്പ കർപ്പ് ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 1840 
( നികുതിയടക്കം) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില ചെക്ക്/ ഡിഡി/ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് 
ഐ . പി. ഒ.എന്നിവ മുഖേന അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല. വി . പി . പി . 
അനു വദ നീ യ മ ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 15 - 12 - 2014 - ന് 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിവരെ പണമടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 


No. D1- 6262/ 2014. 

5th November 2014 . 
The tender notice inviting sealed and competitive 
tenders for the supply of 3 D Printer for Mechanical 
Engineering CAD Lab Stands modified to the following 
extend. 

Tender No . - -04/ 2014- 15 . 


No . D1/ 6241 / 2014, 

7th November 2014 . 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following Equipment for Electrical and Electronics 
Engineering Department in Government College of 
Engineering , Kannur. 


Earnest Money Deposit — 1 % of quoted value ( only 
by means of Demand Draft from a Nationalised bank ). 

Cost of tender form : ( including S. T.) 

Original — \ 1,688 . 
Duplicate — \ 844 . 

Postal Charge - 50 . 
Last date and time of issue of tender 
3- 12 -2014, 12.30 p . m . 

- Last date and time of receipt of tender - 3 -12 - 2014, 
2.30 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 3 - 12 - 2014 , 
3 p . m . 

A Preliminary agreement prepared on Kerala stamp 
paper should be enclosed along with the tender. 


The tender should be superscripbed No. D1/6241/2014 
and addressed to the Principal, Government College of 
Engineering , P.O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563. Last 
date of receipt of tender is on 15 - 12 - 2014 at 4 p .m . and 
the tender will be opened at 11 a . m . on 16 - 12 - 2014 in the 
presence of such of the tenderer or their authorized 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application 
to the Principal, Government College of Engineering , P . O . 
Parassinikkadavu , Kannur- 670 563 obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of 1,575 ( Tax inclusive ) which is 
the price fixed for a form /set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 15 - 12 -2014 . Cheques, Postage Stamps, D . D ., 
I. P. O . etc . will not be accepted towards the cost of 
forms, not will the forms be sent as per V .P . P . Duplicate 
forms, if required will be issued at 840 ( Tax inclusive ) 
per copy . 


Office of the Principal, 
Govt. Engineering College, 
Sreekrishnapuram , 
Mannampatta P. O ., 
Palakkad. 


( Sd.) 
Principal. 


Those who want tender form by post should sent 
an additional amount of ` 27 towards the postal charge. 

Sale of tender forms will begin only after publication 
of this notice in the dailies . 

LIST OF ITEMS WITH SPECIFICATIONS 
Sl. No. Items with specification 

Quantity 


5 . 


3 


(1) 


( 2 ) 


(3) 


1. 


Transformer Oil testing kit 
Input:- 220 / 230 AC - 1 Phase 50Hz; Output : 
0 -60 /75 / 100 KV centre tap earthed , 1KVA 
Capacity Mains ON and HT ON Lamps 
Indication 


3 


2. Numerical Directional O /C & E /F Relay with 

self diagnostic features, CTR : I A , PTR sec : 
110 VAC 


6 . 


3. Relay Testing Unit 

110V , with “NO ” & “ NC ” Contact @ 5A 
Ratings , with plug setting & Time setting 
multiplier, the relay is mounted with 
POWDER COATED MS Cabinet with 
stickered front panel, Voltage input (PT input) 
are terminated by banana connectors . One 
number of Variable AC voltage Source of 
0 -300V AC , one number of Autotransformer 
is provided to adjust the voltage output, one 
number of digital AC voltmeter (0 - 300V ) is 
provided to measure the voltage output,one 
number of automatic trip time measurement 
circuit ( ATTM circuit) is provided for relay 
trip time measurement, one number START 
push button is provided in ATTM circuit , one 
number STOP push button is provided in 
ATTM circuit, one number Digital stop clock 
is provided in ATTM circuit to measure relay 
trip time, 230V AC @ 50Hz AC Input with 
power ON /OFF switch , all are mounted on 
a nice cabinet with diagram stickered front 
panel. 
IDMT over current Relays 
To study the working principle & inverse 
current time characteristics of electro 
mechanical type over current relay (IDMT). 
5A rating- IDMT, type with plug settings & 
Time setting multiplier - with one number 
of “ NO ” & “ NC " contact of 5A ratings-relay 
mounted on a M . S frame with current input 
terminations. Current injection source with 
test set up : One number of variable AC 
current source of 0 - 25A -Autotransformer is 
provided current adjustment- digital AC 
ammeter 0 - 30A is provided for current input 
Automatic trip time measurement circuit 
(ATTM Circuit ) is provided with START & 
STOP push button - Digital LCD stop 


clock is provided relay trip time indication 
All are mounted on a nice cabinet with 
diagram sticker front panel -230V AC in put 
with power ON /OFF Switch . 
Micro Controller based Differential Relay 
Micro controller based single phase 
Differential relay with baised & Unbaised 
mode of operation, Touch keys for function 
selection & parameter setting, LCD is 
provided for parameter indication and relay 
trip status indication , current input: 0 -5A 
for both inputs , Built in Clock for trip time 
indication . Two numbers of 0 - 20A Variable 
AC current source with digital meter 
for Relay testing , One numbers of 1 : 1 Fault 
Simulating transformer with primary & 
secondary trappings for fault creation . 
Automatic trip time measurement circuit 
with LCD stop clock , start & Stop button is 
provided for ATT measurement circuit 
Frequency Measurement Function 
Measurement frequency range : 45 to 65 Hz, 
Accuracy : + - 0 . 1 % rdg + - 1 dgt for 10 % to 
130 % sine wave input of voltage range , 
Low -pass filter function : Cutoff frequency : 
Approx . 300Hz OFF/ON selectable. 
Power Quantity Measurement Function 
Measurement elements: Active power quantity , 
regenerative power Reactive power quantity 
(lead / lag),Measurement accuracy : Measurement 
Accuracy of active power and reactive 
power + - 1dgt (When STANDARD is selected 
for display digits ), Measurement range: Active 
power quantity Consumption 0 .00000m Wh to 
999999 G Wh, Regeneration -0 .00000m Wh to 
- 999999 G Wh, Reactive power quantity : 
Lagging 0 .00000 m varh to 999999 GVarh , 
Leading - 0.00000 mvarh to - 999999 GVarh , 
Display digits setting function : Selectable 
from Automatic setting by rated power; 
minimum resolution setting, and minimum 
resolution shift by integrated value, 
Integration time accuracy; + - 20ppm ( Typ ., 23 °C ) 
Demand Measurement Function 
Measurement elements : Active power 
(Consumption ), reactive power (Lagging), power 
factor : Demand value within the interval time, 
Active power quantity ( consumption , 
regeneration ), reactive power quantity ( lagging), 
leading: Power quantity within the interval 
time, Maximum demand (consumption power 
demand ) required since the start of 
integrating measurement and the time it . 


നമ്പർ- ഡി1 / 6461/ 2014 . 

2014 നവംബർ 7 . 
കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രണം ചെയ്ത 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 10 ,50, 000 . 
മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ പിൻ സി പ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 15 - 12 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
മുൻപായി ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത സമ യ ത്തിനും 
തീയതിക്കുമകം ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 
16- 12 -2014 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
-- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ മുള്ള വ്യക്തികൾ| 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ 1,680 
( നികുതിയടക്കം) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭി ക്കു ന്നതാ ണ് . തനിപ്പകർപ്പ് ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 840 
( നികുതിയടക്കം) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ചെക്ക്/ ഡിഡി/ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്/ ഐ . പി . ഒ. 
എ ന്നിവ മുഖേന അട യ് ക്കാ വു ന്ന ത ല്ല . വി . പി . പി . 
അനുവദനീയമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 15 - 12 - 2014 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 
3 മണിവരെ പണമടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 


forms, not will the forms be sent as per 
V. P.P . Duplicate forms, if required will be issued at 840 
( Tax inclusive ) per copy. 

Those who want tender form by post should sent 
- an additional amount of 27 towards the postal charge . 

LIST OF ITEMS WITH SPECIFICATIONS 
Sl. No . Items 

Quantity 
1. Cement Autoclave IS 4031-68 

Inside Chamber: 10 .5cm dia x 40 .5cm height 
Rating: 3000watts 
Pressure range :21 kg /cm2 
Least count: 0 .4kg/cm2 
Temp. range :215°C 
Power supply : 230volt AC single 
Phase I5Amp 
With standard accessories like a special rack 
to hold specimens above water level in the 
autoclave and vertical position . Pressure 
gauge with calibration report with national 
traceability silicon rubber gasket spanner 
Sieve shaker motorised 
Having sturdy cast iron body, the shaker 
has an inclined sieve table which can 
accommodate a maximum of seven sieves 
of 200mm dia . An adjustable top clamping 
plate is provided to hold the sieve . The 
table has agyratory motion in addition to 
up and down jolting action suitable for 

operating 220v 50Hz single phase supply . 
3. Rock well hardness testing machine with all 

accessories like calibrated weight set 
60 , 100 , 150 Kgf 
suitable dial gauge 80mm . dia 1 piece 
Testing table 50mm dia 1 Piece 
V groove table 40mm Dia 1 Piece 
Diamond indentor 120°, Steel ball indentor 
1 /16 ", 1 piece each 

Test block 3 pieces each HRC, HRB 
4 . Rebar locator 

Rebar Detection System PROFOMETER 
5 + Model scanlog 
Indicating device, universal probe, probe 
cable 1.5m , transfer cable 1.5m , adapter 
RS232 /USB , Provista software on memory 
stick , carrying strap , head set, protective 
sleeve for indicating device , operating 
instructions, carrying case plus probe 
cartscancar with path measuring cable 1.5m 


No. D1/6461 /2014. 

7th November 2014 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for Civil Engineering Department of Govt. 
College of Engineering, Kannur. 


| P. A . C . - 10 , 50 ,000 . 


The tender should be superscribed No . D1/6461/ 2014 
and addressed to the Principal, Government College of 
Engineering , P.O . Parassinikkadavu , Kannur -670 563. 
Last date of receipt of tender is on 15 - 12 - 2014 at 4 p .m . 
and the tender will be opened at 11 a. m . on 16 - 12 - 2014 
in the presence of such of the tenderer or their authorized 
representatives who may be present at that time . Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application 
to the Principal, Government College of Engineering, P. O . 
Parassinikkadavu , Kannur-670 563 obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted. 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of 1 , 680 ( Tax inclusive ) which is 
the price fixed for a form /set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 15 - 12 - 2014 . Cheques , Postage Stamps, D .D ., 
I. P. O . etc . will not be accepted towards the cost of 


OTHER CONDITIONS 


1 . Company must supply original brochures and 
Catalogues of the Products . 

2 . List of Customers with supporting documents in 
the performance of the machine not less than three years. 
Govt. College of Engineering, 

(Sd .) 
Kannur. 

Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി / 507 / 2014 (1). 

| 2014 ഒക്ടോബർ 31. 
നെരുവമ്പം സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെക്ഷനിലേക്ക് താഴെപറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി മുദ്രവെച്ച കവറിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പരും, 
തീയതിയും നിർബന്ധമായും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്കകം, പൂരിപ്പിച്ച 
ദർഘാസുകൾ സൂപ്രണ്ട്, സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, നെരുവംമ്പം പി . ഒ., പഴയങ്ങാടി, കണ്ണൂർ- 670 303 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ദർഘാസ് വിലയായ 400 - ഉം 5 ശതമാനം വാറ്റും ഓഫീസിൽ 
അടച്ച് ദർഘാസുകൾ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. തപാൽ മുഖേന ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് വിലയോടൊപ്പം തപാൽ 
ചാർജ്ജ് 30 കൂടി മണിഓർഡർ അയച്ചാൽ മടക്കതപാലിൽ ദർഘാസുകൾ അയച്ചുതരുന്നതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം മൊത്തം 
ദർഘാസ് സംഖ്യയുടെ 1 ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപൂർണ്ണവും വൈകികിട്ടുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ച തീയതിയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ച്തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

അടങ്കൽ തുക - 1,37,000. 
ദർഘാസ് തീയതി 31- 10 - 2014 
ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 17 - 12 - 2014 രാവിലെ 11 മണി 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 17- 12 - 2014, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 12 -2014 , ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് 0497 -2877189 ബന്ധപ്പെടുക. 

List of Equipments 

Existing Qty. of Items Qty. of Items Qty. of Items 
ST . No . Name of Item 

Specification Stock now using unserviceable now 

Requirement 
1 Regulated Power Supply DC, 0 - 32v, 2Amps, 31/2 Digit DDm, 1 

5 Nos. 
1 my rms, perfect protection on 

overload and short circuit 
- 2 Power Supply 5V DC ,Adj: 4 .5V to 5 .5V by front panel 0 

5 Nos. 
control, 1mv rms, perfect protection 

on overload and short circuit 
3. Power Supply + 15V DC, Output Voltage, + 12V 0 

5 Nos. 
to 4 15VDC adjust with single front 
panel control , Load current 500 MA, 
Max output, Imvrms, perfect protection 

on overload and short circuit 
CRO Digital storage Band width 20Hz- 70 MHz 2 channel, 1 - 1 0 

2 Nos. 
Oscilloscope 

1GHz sampling rate , 2.5 K record 

length colour display 
5 Digital DC Ammeter 2 MA to 2A with 0 . 1 MA Resolution , 0 

5 Nos . 
41/2 Digit ,1 mv resolution 
6 Digital DCVoltmeter | 0 .2V to 300 V, 41 /2 Digit , - 0 

5 Nos. 
1my resolution 


- 


0 


7 


Function Generator 


2 


2 Nos. 


1Hz to 2 MHz in 6 decade ranges, 
O /P sine , Triangle & Square waves. 


Govt. Technical High School, 
Neruvambram , P. O . Payangadi, 
Kannur- 670 303. 


(Sd.) 
Superintendent. 


